TERESA MORAWSKA 


córka b. Prezydenta m. Piotrkowa 


urodzona w Król. Polskiem w r. 1845, po dlugiej i ciezkiej chorobie, opatrzona 
Sw. Sakramentami, zmarla dnia 15 listopada 1012 r. 


Wyprowadzenie zwlok z Zakladu im. Helclów nastapi w niedziele dnia 17 b. m. o godzinie 
3-ej po południu wprost na cmentarz — na który-to smutny obrzęd stroskany brat i siostra 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 18 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Jezuitów na Wesołej. 


DY 


Zaktad pogrzebowy „Concordia“ J. Wolrego w Krakowie, plac Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowić 


